Inz. Architekt WITOLD 


Dziekan Wydziału Budowlanego Wyższej 
Szkoły Przemysłowej w Krakowie 


przeżywszy lat 62, po krótkiej chorobie, zasnął 
w Panu dnia 10) czerwca 1949 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim 

na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek 

dnia 13 b. m. o godzinie 13 po poł., na który-to smutny 
obrzęd zapraszają stroskani: 


Siostry, Siostrzeniec i Przyjaciele. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 14 b. m. o godzinie 
830 rano w kościele OO. Reformatow. 


Zakiad pogrzebowy „CONWCORDIA” 
JANA WOLNEGO Orukarnia Zwijzkewa w Krakawia, Mikmhajska 13 
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